ودای کے ا یکو نبا 
پا ْيظکغلمر : 


ا یت او شا ک۳ 
90 


ا ا 
تی ا 


ری یع رکفت بات ھ ایا ہیں 


کے در ہہب ےش 


رف یرت سو 
مفاٹی دالے اھ دک ا 


کک نے سض 
ا می یں جد 


ؤبزکھام 


س7 1ئ 


ى 


ا جع ہے 
و ای 


رذ اتے اویارارہ9ائ| 


نورافناں 


امارانتظام ھا۔ ایک کھ وف بی 


رو مر بط سای من 


